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BERTONCINI Mod. B 58 



BERTONCINI RADIO - Mod. B 58. Onde medie e corte. Media frequenza: 468 kc. Bobina campo: 1300 ohm. Potenza d'uscita: 2 watt. 

Un capo della rete-luce 6 collegato al telaio. 










